Ciezka zaloba okryty 
Zakład ubezpiecz. od wypadków we Lwowie 


dzieli się smutną wiadomością, że 


nż. Józef Tomicki 


- długoletni członek i i Prezes Zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków 


zmarł w dniu 22 stycznia 1925 r. w Meranie. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Krakowie we wtorek dnia 3 we b. r. o godzinie 11 przed południem z kaplicy SS. Felicjanek na 
Smoleńsku, wprost na cmentarz OE 


We Lwowie, dnia 31 stycznia 1925 r. 
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Zaktad pogrzebowy „Concordis” Jana Wolnego Kraków, plac Szczepański 2 DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE. 


